BOLESŁAW FILIŃSKI 


Nauczyciel szkoły im. św. Floryana na Kleparzu, 


urodzony w Krakowie dnia 5. Grudnia 1838 r., po krótkich cierpieniach, 
zasnął w Bogu w Przemyślu dnia 26 Grudnia 1897 r. o 5 po południu. 


Pogrzeb odbędzie się tamże we Wtorek dnia 28 Grudnia o godz. 5 po południu, 
na który Koledzy Zmarłego zapraszają krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


